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本 期 要 目 
十 管 其 短波 收 香 机 区 报 汪 二 2 (57 
下 绩优 入 之 交流 三 管 杰 pp. 复元 7 3 了 
合用 入 简 的 短波 收音 由 9 GRID) 
强力 超短波 收费 得 机 叙 法 . 0 吕 和 (CI9] 
耻 导 二 用 的 短波 天 籽 时 置 法 人 (257? 
坷 机 的 矿石 机 C 况 孟 欧 ) (28) 
开 电 得 二 管 机 之 试 作 ee 人 人 本 证 (307 
有 〔( 答 韦 志 ) (3317 
站 全 生生 和 CC 本 办 二 R 《3495 
和 (《 胡 志 权 7)〔(37 7 
到 波 放行 式 三 管 栅 0， 0 GUOUyeeeo0I 
自 和 玫 电 液 昔 志 器 实验 弛 告 .pp ( 涉 3.…… (4 
灼 时 经 济 优 银 矿石 机 ( 陈 攻 良 )《507 
, 驯 力 式 二 管 根 和 (读者 7 (523 
光 证 音 纪 放 天机. …:( 任 醒 余 ?〔(567 


仁 玉 律师 鳅 亚 美 角 公司 党 各 
冒 用 商号 之 同业 租 事 种 3 人 3 
国 三 十 二 年 三 月 四 日 向 实业 部 走 册 执 有 玻 字 第 三 八 一 号 负 照 
条 公司 设 在 上 海江 西 路 三 二 三 号 专营 无 乏 电 及 电器 等 用 品 营 
业 到 及 双 国 依法 凡 其 他 同业 目 不 得 探 用 相同 或 类 似 之 商号 篇 
不 正之 将 符 商人 通 例 第 廿 休 及 刑法 第 二 六 从 人 条 同 有 禁 正 之 规 
定 近 查 北平 及 度 门 均 有 辣 业 探 用 相同 及 频 似 之 商号 除 请 员 委 
师 分 别 代表 去 西 着 合 改 正 外 并 请 登 报 公告 其 他 同业 概 不 得 探 
用 做 公 司 已 坟 册 之 『 了 亚 美 .4 或 类 似 之 名 称 需 商号 等 后 前 来 全 
篇 代表 登 银 通告 族 希 公 鉴 事 锣 所 贺 明 贺 路 133 头 电话 15106 一 
5 号 


才 雨 李 内 售 用 雷池 式 收 音 机 者 
注 意 

土 雨季 是 一 年 中 最 恶劣 之 气候 ， 空气 中 他 含水 气 ， 使 A 
B 志 酸 易 走 省 ， 市 上 所 售 亲 牌 A 卫 电 、 因 只 求 售 债 低廉， 不 
得 不 像 工 减 料 ， 故 轴 藉 防 很 汰 气 之 雹 备 毫 乱 ， 故 -大 AB 电 
不 及 做 日 已 完 至 用 完 考 其 原因 大 个 由 废 涯 气 内 使 而 走 波 ， 疏 
木 乍 所属 独 之 『 业 从 蓝 牌 B 电 」 及 了 刍 居 牧 」A 志 ， 光 攻防 
急 泽 气 之 如 全 极 精 鼻 ， 呈 基 任 何 旺 劣 所 候 亦 可 毫 乱 走 泪 电 让 
之 列队 ， 且 所 全 电量 杰 较 普通 者 超 三 分 之 一， 乱 国 产 ,和 池 
中 最 出 到 之 出 品 ，B 思 每 只 四 十 五 伏 ， 五 百 MA 重 售 六 角 二 . 
耸 ，A 电 一。 五 伏 几 人 袜 信 三角， 外 部 邮 次 另 加 缉 开 四 和 角 二 

诚 价 期 内 照 定价 九 拆 


木 赴 和 各 
昌 : 草 业 
末世 界 最 著名 收 理 机 
五 次 超 外 差 式 ， 分 隔 电 各 ， 秋 如 刀 蜂 ， 艳 短 混 灯 。 发 音 


清晰 安 亮 急 出 其 右 ，15 公 尺 至 五 百 五 十 公 尺 内 之 短波 广播 音 


桨 电 字 ， 业 修志 右 ， 广 播 乐 均 可 收获 自 有 五 灼 收 得 机 届 来 
其 能 收视 欠 利 之 短波 者 腰 需 电 曲 岂 五 民 外 差 式 收 理 机 电 曲 此 
SW 2 式 all-wave 全 球 收 香 机 有 波长 三 个 。 
1。 B 一 广 波 ”550 至 1675， 千 遇 波 〈 让 0 一 200 公 尺 ) 
2 了 一 誉 波 16 至 6,4， 兆 过 波 (200 一 下 公 尺 ) 
3。 下 一 短波 ”5。38 至 17 ， 兆 过 波 〈55 一 25 公 尺 ) 
四 空 管用 “80 一 只 42 一 只 75- 一 只 6D6 一 只 6A7 一 只 。 
用 最 新 式 特 号 四 十 秆 飞 楼 刻度 般 及 弦 声 老牌 六 寸 定 电 吉 


揭 声 ， 收 音 起 做， 式样 美 岗 ， 交 流 二 百 廿 伏 而 胸 。 


除 能 收 乏 东 度 播 香 乐 外 ， 兹 能 收 欧州 各 国 得 次 不 备 记 数 
多 界 之 间 遇 游 世界 网 何如 之 每 机 附 有 本 楼 称 路 圈 一 纸 及 全 世 


- 秒 短 波 电 右 呼 号 一 纸 。 
每 只 坦 售 九 十 二 元 





通 台 初步 研究 者 用 的 


章 管 长 短波 收音 机 《 裤 )) 

这 训 是 一 只 通 合 初步 研 纪 家 心 襄 的 强力 单 管 收音 机， 此 
机 只 用 一 只 19 号 站 窑 管 做 一 般 检 波 一 般 电 阻 结 合 之 低 过 李 放 
大 ， 能 收 长 短波 ， 自 15 公 尺 起 至 五 百 五 士 公 尺 均 能 收 项 ， 自 
二 百 公 尺 择 五 百 五 十 公 尺 之 广播 音乐 ， 可 在 喇叭 训 放 出 七 八 
家 附近 的 纺 力 电 吾 ， 其 余 电 台 在 牙 简 台 颇 觉 振 耳 ， 一 百 公 尺 
二 百 公 尺 一 疏 内 ， 因 受 本 地 广播 电 之 副 波长 摄 亿 没 有 可 牙 


《| 画 ) 吏 肾 涂 





得 网， 有 商业 电 训 之 通话 ， 每 晚 六 时 以 后 满 剂 度 午 是 ， 研 究 
者 随时 收 牙 ， 奥 味 然 窃 ， 而 另 件 标 经 济 ， 化 十 余 元 邹 可 配 刘 
《5 


当做 无 要 申 第 二 十 期 


”如 有 和 获 另 件 任 凑 的 话 ， 那 末 化 不 了 烙 块 钱 就 可 装 丰 了 。 
应 用 另 件 


陨 贿 起 洛 内 葵 由 





《HL 画 、 





定 调 整 式 储 电 器 ，《 自 鼻 可 用 六 包 乏 或 深 包 粮 二 
根 统 合十 余粮 ， 即 或 一 小 储 电 器 。) 
DO 一 MED 可 尼 储 电 铝 〈《 亚 美 三 二 三 号 ) 
膀 木 式 DOO 一 MED 固 定 储 电 器 

一 MEJ) 固 定 备 电器 

“GO 一 MED 固 定 储 志 器 《业余 ) 

OOO 五 MED 固 定 储 电 器 (《 业 儿 ) 

一 ME 固定 储 电器 (或 。 五 MED ) 


一 三 MOBGE 品 桶 漏 
”四 百 欧 姆 谈 质 志 阻 


三 十 欧姆 炊 闪 可 炙 志 班 。 
6 沪 


网 册 
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了 R4 十 五 菌 欧姆 炭 质 电阻 

R5 :十 万 欧姆 炭 质 电阻 

R6 “天 遍 欧姆 电位 器 

A 电 ” 园 乾 电 卫 症 串 接 《 三 伏 

B 电 ，” 业 余 蓝 牌 B 电 三 报 串 接 〔 无 十 伏 7 

夫 脚 膝 木 肉 座 一 只 ( 亚 美 ) 

五 脚 膀 木 肉 座 一 只 ( 亚 美 ) 

四 脚 膝 木 插 入 式 稼 圈 管 五 只 (《 亚 美 555 号 ) 

微 动 刻度 般 一 只 CC2 用 ) 1 

旋 倒 二 只 (CRK3R6 用 7? 

天 地 稼 及 匠人 简 接 稼 片 二 枚 

接 贸 往 四 只 装 腰 木 休 上 

胶木 面板 一 块 C 从 英寸 用 ， 五 英寸 关 

木质 底板 一 志 〔 大 小 同 面板 。) 

胺 斯 牌 十 九 号 时 窒 管 一 只 

入 园 绕 法 

二 十 公 尺 段 柱 回 路 四 图 屏 同 路 五 圈 

四 十 公 尺 眉 权 回 路 九 圈 屏 回路 七 划 

式 干 公 尺 段 撤回 路 廿 一 图， 屏 回路 八 圈 

一 百 坟 十 公 尺 眉 ” 术 回 路 阁 七 圈 ， 屏 回路 十 四 圈 

县 波 ! 委 桶 同 路 - 一 五 圈 “ 屏 同 路 十 入围 
握 则 路 除 长 波 疏 外 ， 均 用 廿 二 号 双料 包 贸 敌 ， 屏 回路 用 廿 八 
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号 穆 线 ， 长 波段 掺 同 路 亦 用 二 十 作 号 乡 绕 ， 线 时 屏 同 路 在 下 
， 社 同 路 在 上 ， 均 同 向 编 ， 屏 同 路 下 接 也 ， 上 接 P ， 枉 回路 
下 接 也 ， 上 接 G， 每 只 入 圈 之 全 糠 头 均 成 对 角 接 共管 脚 Ee 
插入 图 之 四 脚 管 座 》G 接 C3 ， 下 面 F 搂 C5 及 C6 ，P 接 其 空 
管 屏 极 ， 下 面 R 接 地 综 。 
公 部 机 件 装 成 合 如 圈 二 ， 各 种 另 件 都 横 装 在 面板 上 ， 使 接 名 
减 短 以 增加 效力 ， 底 板 上 装 四 只 接 糙 柱 ， 以 接 AB 电 之 用 。 
收 埋 时 以 02 调 世 波 长 ， 了 6 管理 再 生 力 。  《 完 ) 

成 横 优 于 之 交 沛 三 管 柚 全 复 元 

是 名 外 定 输 中 最 览 满意 的 ， 中 不 三 管 。 实 有 





其 位 置 之 排 烈 与 其 露 敏 度 有 莫大 之 关 傈 ， 故 特 妖 述 认 下 


(一 ) 工 和 伍 L1 应 束 赂 ， 排 成 直角 或 加 金属 晤 见 晕 。 
《二 ) 芮 空 管 2A7 亦 须 金 属 轩 隔 风 之 。 
《三 ) 柱 漏 和 柱 极 间接 入 应 极 短 。 
《四 >) 屏 柱 极 接 稼 不 可 兹 行 " 
《好 人 因 和 欲 防 免 感应 和 便利 装 拆 起 见 ， 将 其 分 高 放 检 波 
， 整流 ， 低 放 ， 三 部 各 装 一 .下 以 香 焦 播 天 和 与 插口 连接 。 过 样 
著 要 改造 时 ， 可 不 必 公 部 拆 动 。) 
另 件 : 
.002 MEFD( 业 儿 ]) 
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C1C2 00035MFTD 甸 天 可 寻 储 电器 
C3 00025ME 了 业 通 一 二 五 狂 可 狠 储 电器 


C4 * 工 IERD (业余 2) 
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业 氏 精 里 Ra 
1MRFUD 
1MRED 
4MEFD 
4NMRD 
eTMEJDC 业 饼 ) 
十 蔓 欧 姆 电位 器 连 开 关 
四 百 欧 姆 痰 质 志 蛆 
四 千 欧 姆 关 质 电阻 
五 昔 欧 姆 次 时 电阻 
一 千 欧 欧 痰 和 质 电 蛆 
业 际 四 此 一 上 品 低 巡 波 开 压 器 (或 亚 美 四 “二名 
业余 六 四 〇 〇 号 电源 
业 儿 101 B 


”篇 亚 美 四 四 四 号 


篇 业 饼 合 刚 式 《 一 一 一 中 ) 


。 爱 斯 牌 2A7 


肥 斯 牌 47 
爱 斯 牌 侍 


LTLLEL2 TIT3 工 4， 照 本 刊 第 十 夫 期 小 各 验 一文 自负 :也 5 用 
三 十 号 绪 二 十 图 认 一 直径 管 上 ， 放 姑 L3 管 中 o《 完 ) 
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一 一 一 一 一 上 ~ 一 -一 全 人 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


使 用 宝 季 的 短波 收音 柜 《多 ) 
短波 收音 机 要 收 匠 各 波 女 ， 必 须 换 插 熔 圈 ， 过 是 收 都 知 
道 的 ， 换 特 乏 园 的 效力 果然 很 好 ， 但 手 苇 方面 未 如 有 台 麻 烦 
”， 夫 是 有 人 千 方 百 导 的 想 出 方法 来 避 灵 换 尊称 园 之 麻烦 ， 本 
刊 在 二 二 期 上 全 狼 介 胡 过 -一 张 Mono Coil 的 短波 收 震 楼 称 路 
即 旺 解决 麻 舌 的 一 种 方法 ， 现 在 过 训 再 介 纪 一 线 新 叉 路 ， 泵 
是 避免 麻 舌 的 又 一 痢 奇 方法 。 
此 粽 路 共用 其 空 管 二 只 ，626 做 队 波 。87 傣 低 ， 香 量 在 
至 简 囊 收 牙 已 金 构 ， 洽 波 方法 是 极 大 梁 化 的 电子 结合 再 生 式 司 
成 秆 往 佳 不 但 吉 敏 度 记 超 ， ”而 再 生 力 笛 节 泵 硕 稳 定 ， 低 放 管 
“ 习 如 果 换 上 38 号 则 可 
.4 鞋 喇 叭 囊 放 音 了 。 
“此 机 面板 熏 底 
板 光 用 铝 里 身 ， 面 
| 板 长 八 寸 并 七 寸 ， 
[4 区 板 长 八 寸 闫 六 十 
高 二 寸 e 板 上 有 四 
”个 调节 邹 旋 铺 ， 一 
“是 CO 2 用 的 微 副 列 
度 艇 ， 一 是 天 称 C 
，， 工 用 的 旋钮 ， 一 是 
， 调 季 称 圈 之 一 重 分 
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RN 


稼 器 旋钮 ， 一 是 电位 器 旋 乌 
三 只 入 圈 是 装 在 一 块 膝 木板 上 ， 王 寸 长 ， 二 寸 咎 间 ， 适 装 在 


_. 弯 才 
ANT (Cl REOEN DET 2 Di-MF  AF 


必 C3 S MH 《6 
门 | 6 AS 7 puoNEs 
了 了 站 
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Ne 22 D5C wIRE as 
YApPED AT 
72 TURN 
网 了 和 327 TURNS : 


N2 3205C5 wIRE 
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面板 二 重 分 多 器 之 前 ， 三 只 综 圈 用 二 重 条 包 稼 三 在 一 寸 直径 
《13) 


汉人 欠 镍 志和 第 二 十 基 


?一 又 一 分 之 -英寸 长 之 爵 管 上， 三 称 轩 各 相距 的 全 英寸 
粮 轿 之 接 粮 穿 过 胶 板 接 到 分 弥 器 上 ， 电 位 器 用 五 功 欧 姆 的 ， 


调节 再 生 很 合适 。 
在 装置 另 件 时 应 该 注 意 天 称 及 二 重 分 稼 器 应 与 面板 有 术 恨 好 
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的 邦和 弥 旷 隔 册 ， 此 不 天 粮 回 路 O1 装 在 面板 上 使 Cd 能 随时 番 
和 节 及 可 和 驶 哑 黑 及 控制 再 生 力 。 

接 称 第 一 粟 短 丰 ， 各 接头 要 用 钱 查 牢 ” 因 优 和 绿 电能 之 效 
力 极 弱 ， 和 从 天 糠 上 传 下 合 ， 决 不 能 再 另 有 损失 ， 接 驮 契 不 牢 . 
， 或 不 用 良好 的 得 锡 ， 则 一 个 接头 释 成 一 个 电阻 ， 论 是 效力 
在 不 知 不 觉 半 大 大 的 减低 了 。 

里 空 管 6C6 及 37 当然 用 用 斯 牌 最 好 ， 燃 蒜 用 一 只 六 。 三 

钛 的 媒 炎 电源 供给 ， 屏 礁 用 了 电池 或 代 卫 包 均 可 。 

另 件 琢 

UI 三 五 MMRED 可 流 式 K《 亚 美 三 O 七 号 ) 

C2 一 四 COMMED 可 炎 式 6 亚 美 三 OO 七 号 

3 OOGO 一 ME 爵 木 图 定式 (沙拉 牌 ) 

G4 。 五 ME 或 一 MED 

《和 。DOO 五 ME 胶木 固定 式 ( 沙 拉 牌 ? 
GC6 。 一 MF 因 定式 业 从 
RE NEG 

且 2 五 蕊 欧姆 志 帮 器 

了 3 。 二 五 MEG 

及 4 ， 二 于 欧姆 
爱 斯 牌 6C6 一 只 

爱 斯 牌 37 一 只 
二 重 分 综 器 ,一 只 ` 《 完 
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五 公 尺 的 超短波 个， 近年 来 在 美国 极 形 发 类 ， 尤 其 是 一 
但 初步 的 研究 者 更 觉 筑 昧 艺 分 ， 因 美国 政府 对 放 起 短波 取 公 
并 的 研究 性 质 ， 玩 弄 超 短波 收发 音 机 ， 扰 须 经 过 政府 芳 试 或 
俐 取 示 照 等 手 丢 ， 故 初 进 者 可 以 自由 试验 而 用 作 旅行 坛 怠 的 
更 多 ， 我 国 近年 来 受 舶 来 潮流 的 影响 ， 超 短波 亦 已 渐 有 人 注 
意 醋 又 ， 近 炎 期 亚 美 公司 所 出 版 的 『 中 国 无 稼 电 」- 上 更 有 好 
兹 篇 对 认 超 短波 实用 文字 ， 一 定 能 锡 引 起 我 国 研 究 者 的 与 趣 
，》 超短波 路 然 芍 射 的 距 见 极 近 ， 但 因 援 亿 极 少 轩 认 试验 者 极 
易 斌 用， 下面 来 介绍 给 本 刊 芒 者 伏 种 实用 的 短波 收发 理 机 入 
路 ， 供 有 志 者 的 试 有 。 

《一 ) 强力 式 超 短波 发 昔 横 
此 式 强 力 超短波 发 得 楼 负 造 航 易 ， 所 用 的 另 件 都 是 广 桥 收音 
楼 所 用 的 ， 配 置 极 易 ， 在 平地 上 试验 可 发 射 三 四 十 华 里 之 过 

逆 路 见 第 一 图 ， 是 极 普 肖 的 推 挽 式 振 温 ， 底 祖 用 普通 木 
材 ， 十 作 英 寸 长 十 英寸 头 ， 厚 的 全 英寸 ， 瀑 上 装 了 电话 简 … 
等 接 粽 柱 

贺 三 是 底板 上 各 另 件 排列 圆 ， 各 接 粽 因 欲 表示 清楚 起 见 
， 都 用 的 天 转 淤 接 法 ， 实 际 上 接 入 时 可 以 不 必 如 此 ， 甸 可 走 
近 路 ”不 过 只 要 注意 ， 7 各 芙 空 管 之 屏 概 极 搂 乏 长 度 要 忆 等? 
使 称 路 工作 平衡 


一 





《iti6) 


用 干 四 号 紫铜 炎 绕 在 一 英寸 直径 上 四 圈 ， 每 圈 距 见 咎 英寸 
R FC 是 用 一 张 无 用 的 照相 软片 挫 得 如 锥 笔 一 样 粗 竹 用 几 号 
人 双 钞 包 稼 弹 十 八 圈 ， 每 圈 相 距 十 六 分 之 一 英寸 ， 软 片 下 部 塞 
一 瑰 相 当 大 小 之 圆 木 桩 ， 妈 可 以 用 木 螺 匀 直 接合 在 板 上 。 
振 漫 稼 圈 L2 是 用 空心 紫 铜 管 粒 成 直径 三 英寸 钓 五 分 之 四 
园 ， 在 四 的 正确 中 心 不 焊 出 一 接 株 至 MA 表 上 。ARO 是 十 五 





才 、c- 22 咏 V. 
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千 分 享 利 ， 能 通过 电流 一 百 MA 的 如 果 续 安 管 用 小 号 的 ， 如 
忆 30 做 振 强 31 做 苦 幅 等 ， 划 一 只 普通 的 A 了 CO 亦 合用 了 Te。 
MA 表 可 用 二 根 硬 铜 炎 支 住 后 装 在 底板 的 泪 上 。 

二 只 振 昌 管 之 幅 六 接 称 杰 用 和 绞 合 乏 ， 牙 且 在 次 灰 中 必要 用 一 





人 
- 绝 络 子 、 四 
PS NS 
ss 示 
7 用 
王 第 
站 ci 
全 \ 
““ 种 
\ 关 
5 稼 
和 坊 峙 大 
良 应 
妹 加 
之 
超 片 
短 小 
波 储 
天 电 
称 器 

只 五 十 欧 媚 之 中 心 电 阻 Rilo 


“话筒 炎 压 器 可 用 亚 美 四 OO 号 ， 或 者 用 一 只 良好 的 低 通 
率 殊 压 器 将 初级 拆 去 ， 用 州 号 称 绪 初 航 三 百 圈 ， 其 功 用 生 华 
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蜡 相 辣 。 

话 简 志 可 与 燃 秋 电台 用， 如 果 灯 糙 用 交流 电 的 话 ， 则 在 
称 路 中 有 二 个 入 不 拆 断 ， 另 照 虚 舟 所 示 ， 加 一 只 四 。 五 伏 的 
话 简 志 。 

且 志 用 一 百 八 十 伏 ， 用 了 B 电 或 代 了 B 电 均 可 ，A 电 用 六 伏 昔 
电池 串 - 一 只 相当 由 汶 电阻 礁 到 五 做 ，@C 志 粮 路 上 注 明 旺 二 十 
二 伏 牢 ”但 有 时 须 加 到 鱼 四 十 伏 试 坛 

天 和 同 路 的 一 只 综 轿 LI 与 1L2 线 法 相同 ， 不 过 二 端 装 在 
强 和 夹 上 ， 使 LI 可 .上 下 移动 。 

此 楼 发 昔 时 天 和 烷 有 三 个 方式 ， 可 由 薰 者 任意 吐 择 ， 效 力 
都 是 一 样 良好 ， 只 要 他 澳 得 那 -一 种 装置 便利 就 用 那 一 种 。 群 
狙 迟 明 见 图 三 

天 入 已 如 法 装 好 二 引入 黎 接 到 工 工 -上 就 可 开始 较 验 ， 将 
电 键 接 下 ， 将 二 ] 接 下 靠近 工 2 网 近 二 英寸 感 ，M 和 A 电 表 指 数 
序 源 渐 增高 。 如 果 天 稼 要 翻 整 的 则 将 天 统 . 上 的 三 片 小 储 电 器 
笛 整 到 M A 表 指 数 最 大 沪 止 ， 旭 示 天 稼 与 振 齐 转 谐 振 ， 不 过 
切 勿 ] 遏 份 近 L2， 猎 验 会 告诉 你 最 好 的 距 龙 。 

各 梯 都 较 正 良好 ， 即 可 开 苞 调幅 管 之 肉 糙 电阻 向 话 简 说 
话 邹 有 电 浪 向 四 外 发 射 ， 直到 三 四 十 里 外 。 

全 部 较 正 后 倚 须 一 步 拆 的 手续 ， 即 将 双 连 储 电 器 之 支 片 
每 隔 一 片 拆 去 一 片 ， 使 每 中 只 拆 剩 三 动 片 ， 则 电 浪 可 六 在 五 
公 扩 秀 园 内 。 
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(二 7) 强 力 超短波 收 香 机 
遭 一 只 超短波 收音 机 是 配合 上 述 强力 超短波 发 普 机 的 ， 
所 用 另 件 亦 大 部 分 是 广播 收 井 楼 中 的 。 底 板 亦 用 木质 的 ， 长 
三 二 英寸 间 七 英寸 右面 装 CQ1O 〇 OO 一 ME 的 可 攻 储 电器 
) 先 用 一 志 小 
腰 木 板 装 企 底 
板 朱 上 上 上， 再 将 
OCT 装 在 胶木 
板 上 因 C 〇 14 要 
配 - 一 只 良好 的 
微 动 刻 虚 般 ， 
故 有 板 要 能 装 
度 般 需 度 。 
及 EC 适 放 在 
CO 旋 珊 的 下 
面 cCl 左面 
紫 二 只 划 简 播 
瑟 ， 亦 用 一 者 
小 有 木 板 支 住 
刹 在 底板 入 上 
2 OCT 之 右面 
是 天 粽 千 合 小 
储 亏 器 CO， 可 
用 定 英 寸 昂 方 
之 三 小 铝 片 ” 
折 成 直角 相 淆 
而 立 ” 距 底 书 
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好 


FT 呆 
[ETI 训 由 必 各 [LE 了 
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三 只 内 应 排列 见 图 ， 二 只 是 四 脚 ，-- 只 是 五 脚 的 ， 都 是 
用 王 品 腰 永 装 ， 如 亚 美 盘 品 颇 合 肿 o 
CI 之 上 堪 是 02O0@OO 一 MED 宝 番 吾 式 人 电 器 ) CI 之 





.上 右 是 二 MEG 福 漏 及 支架 ， 如 用 二 MHRG 关 质 电阻 ， 则 支 
架 可 不 用 。 
底板 左 部 下 面 是 五 痪 欧姆 电位 器 ， 用 一 瑰 小 钢 片 支 住 ， 杀 
在 底板 上 ， 其 上 是 一 只 上 品 低 遇 李 狗 压 器 ， 如 亚 美 413 号 或 
业余 501 号 ， 次 狼 蓄 连 - 只 十 五 遍 欧 姆 柱 漏 ， 或 关 质 电阻 。 
接 AB 电 的 强 签 夹 ， 可 以 直接 条 在 底板 上 。 底 板 下 面包 
一 强 金 属 片 ， 凡 网 中 画 地 乏 符 号 不 都 直接 穿 过 底板 ， 址 在 底 
板 下 金属 片上 。 不 过 要 注意 上 面 另 件 螺 蔡 穿 下 时 ， 不 可 般 及 
底板 下 金属 粕 ， 底 板 厚 一 点 ， 邹 可 驶 除 此 种 华 病 之 发生 。 
各 部 另 件 赂 上 亦 已 妊 租 注 明 ， 实 降 接 稻 亦 念 短 您 好 ， 柑 
极 接 统 更 应 注意 。 
REC 可 用 照相 用 软片 挫 胸 全 英寸 直径 ， 用 几 坟 s 健 科 包 贸 
- 入 州 五 图 ， 二 上 端 打 二 个 小 孔 ， 播 二 根 火 柴 标 ， 底 板 上 亦 打 二 
小 孔 ， 将 火柴 得 播 大 底 板 小 孔 中 ， 那 就 可 将 RERC 很 平衡 的 支 
持 了 。 
炙 节 狠 圈 LI L2 用 十 六 号 紫铜 炎 线 八 分 之 三 英寸 内 径 各 
于 转 ， 每 图 距 此 与 稼 之 粗 普 相等。 二 和 粽 圈 如 图 二 放 甘 ， 距 砍 
鸥 四 分 之 一 英寸 。 
3 工 4 是 振 漫 稼 圈 ， 绕 法 说 明 见 图 三 
此 机 在 收音 时 ， 天 稼 用 一 根 五 六 尺 长 之 铜 赫 已 角 匠人 简 
内 发 生 连 鞭 之 趾 算 ， 如 有 信号 核 入 时 ， 嘴 疡 序 止 收音 极 易 
人 
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王公 尺 强力 发 射 机 他 部 另 件 去 
三 片 小 形 僵 电 器 一 只 ( O1 )〔 有 时 四 天 粮 关 傈 划 不 用 
甸 违 可 般 伴 电器 一 只 CO2C3) 
五 十 欧姆 中 心 分 米 轩 -只 CR1 
一 音 鸥 称 绕 电 昌 一 只 CR2 ) 
入 百 欧 姆 二 无 将 炭 蛙 区 图 一 只 CR3) 
十 五 齐 利 一 百 MA-ARO 一 只 CARGC 7 
O 〇 一 百 MA 直流 电 玫 一 只 
201 其 安 管 一 只 ( 受 基 痢 
了 其 空 管 二 只 ( 爱 斯 牌 
爵 木 四 脚 愉 座 四 只 ( 亚 美 214 怠 
亚 美 四 百 钞 疾 从 裔 礁 器 一 只 CT ) 
_ 业 艇 五 OO 号 小 应 向 -只 CM 
电 键 -只 (K) 

(25) 


当然 甸 客 起 第 二 十 其 


-一 一 一 全. 





\ 一 一 - 


王公 尺 强 力 收 埋 楼 另 件 才 
七 寸 乘 十 二 寸 木质 底板 一 块 。 
爱 斯 牌 50 号 芮 空 管 二 只 

妥 斯 牌 33 号 里 空 管 一 只 

四 脚 尿 木 燃 亩 二 只 

五 脚 腰 木 痊 座 一 只 

000 一 MD 可 溪 储 电器 一 只 CC1) 

微 动 刻度 租 一 只 

” 0000 一 MEF'D 牢 凋 整 式 可 释 储 电器 一 只 (CO27 
00 四 MEFD 胁 木 式 固定 式 储 电 器 一 只 (G3) 
， 一 MEFD 固 定 储 电 器 一 只 (CC47 

。 一 MFD 固 定 储 电器 一 只 (CO5 ) 
。00 一 MEFD 固 定 储 电 器 一 只 (CC6 

。00 一 MFD 辐 定 储 电器 一 只 (O7) 

二 MEG 桶 漏 一 只 CR 

五 艺 欧姆 电位 器 一 只 CR1) 

十 五 艺 欧 姆 电阻 一 只 (R2 1) 

良品 低 遇 波多 厢 器 一 只 CT ) 
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研究 短波 的 同志 洗 意 

收发 二 用 的 短波 天 炸 装 置 法 《9 ) 

在 研究 短波 发 音 机 ， 我 们 知道 天 禾 是 占 很 重要 的 地 位 ， 
但 是 短波 收 香 机 如 果 亦 合计 良好 或 使 用 发 射 机 用 的 天 粮 ， 则 
收效 亦 极 旺 著 ， 下 面 介绍 一 根 短波 收费 二 用 的 天 粮 ， 此 式 天 
粮 用 关 短 波 发 射 机 或 短波 收 昔 机 效力 标 优 ， 而 革 置 便利 ， 费 
用 克 济 ， 有 志 研 究 短波 者 值得 一 喜之 。 

至 部 天 粮 半 置 法 见 辆 ， 每 光孝 是 四 分 之 一 波 表 ， 如 用 族 
作 十 公 尺 段 ， 则 每 过 长 大 十 五 英尺 ， 四 士 公 尺 恨 每 渴 长 三 十 
一 英尺 到 三 十 四 英尺 均 可 ， 二 十 公 尺 股 每 焰 长 十 六 英尺 六 英 
寸 ， 稳 的 质料 用 单 根 称 较 佳 ， 如 电 给 禾 或 十 天 号 或 十 四 号 钞 
包 入 或 潜 包 勿 等 极 合 用 ， 普 通 七 根 或 四 十 九 根 紫 铜 舟 毛纺 合 
之 售 品 天 粮 ， 因 本 身 集 凡人 作用 其 天， 对 认 装 和 短 波 天 称 ， 不 
其 合用 。 

玉 接 粮 用 绞 合 之 花 称 ， 装 乌 用 之 花 称 最 佳 ， 天 糠 二 沁 
及 中 央 之 邦 称 子 均 须 探 用 大 号 玻璃 奥 成 的 。 
祝 接 多 长 度 亦 有 一定， 是 照 天 牧人 每 兆 长 度 乘 以 中 数 一 ， 三 ， 
五 …… ， 等 ， 例 以 一 十 公 尺 眉 ， 天 入 每 中 长 十 六 英尺 六 英寸 
， 较 接 称 长 度 可 用 十 六 英尺 六 英寸 (一 倍 ) 或 四 十 万 英尺 六 
英寸 (三 倍 ] …… 等 等 ， 父 可 骨 推 。 

如 果 用 於 短波 收 香 机 上 ， 先 找 一 只 比 收 普 栅 内 插入 式 称 
图 管 直径 较 大 之 稀 管 一 只 用 廿 号 至 廿 四 双 赫 包 牧 入 六 男 ， 输 


人 


业余 乡 覆 时 






接 乏 下 各 串 一 只 五 百 欧 
姆 或 一 千 欧 姆 之 痰 质 电 全 和 
阻 接 在 称 贸 二 接头 ， 黎 
圈套 在 插入 式 稼 圈 管 外 
”部 成 感应 畦 合 面 可 收 各 

如 果 用 於 短波 发 身 
机 >》 则 软 接 综 直 接 接 太 
发 射 楼 天 称 称 图 之 二 端 

有 许多 人 要 想 装 一 
根 和 良好 的 短波 天 和 缚 专 供 
欢 童 之 用 而 没有 地 位 可 
装 ， 则 可 用 一 根 三 英寸 
直径 之 竹 管 将 天 六 照 前 
式 量 好 长 度 线 在 竹 管 二 
如 ”每 圈 要 隔 开 稍 许 ， 
二 竺 圈 相 距 二 英寸 ， 将 
竹 管 高 县 屋顶 ， 则 收效 
亦 基 大 。 

先 合 式 坊 接 和 粽 不 但 装置 便利 兹 且 在 收音 时 可 沽 少 许多 楼 
香 嗓 援 在 收 理 天 稼 中 算 最 良好 的 一 种 。《 完 ] 
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2 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 -~ 一 一 一 一 一 一 一 -全 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 


徊 有 的 矿石 柚 吴 吾 欧 
在 过 上海 差 不 多 名 区 咯 是 电 训 ， 有 防 石 机 的 同志 所 感到 
不 便 的 ， 就 是 不 能 将 最 近 的 电台 隔 去 ， 而 收 其 他 志 育 播音， 
让 一 点 也 是 过 所 同 病 相 尾 的 ， 过 张 季 路 是 严 前 日 装 了 一 架 畦 
管 册 和 一 架 矿 石 机 公用 天 和 绪 而 发 现 的 ， 而 且 接 粽 简 易 ， 收 得 
各 敏 ， 辟 和 童 释 亮 沙 可 将 小 喇叭 放 萌 ， 是 理 空 前 所 未 坎 到 者 ， 
不 妨 请 各 位 同志 ， 共同 研究 研究 ， 称 路 另 件 如 下 。 
二 工 工 之 稿 法 ， 将 直径 一 寸 定之 腰 管 ，L1 以 26 号 洪 包 
稼 《和 钞 包 线 更 好 ) 先 磋 20 圈 ， 然 后 将 王 放 和 进去 两 根 艾 绪 ，20 
园 ， 再 将 蕊 抽出 ，E1 炎 续 德 下 去 至 20 圈 完结 ( 和 共 60 圈 ， 工 
式 20 圈 》 如 图 三 e 





上 2 用 同 号 粮 在 直径 二 
寸 之 有 管 -上 绕 40 回 。 


工 3 腊 同 旺 镍 在 同 管 下 
盖 80 轿 ， 中 基 抽 一头 接 “图 


左 石 。 

Cs。 00035METD( 半 你 
一 三 五 可 释 ) 

CI1 0005 MED( 业 饼 
-五 D 可 伙 ) 


@2 00025 固定 储 志 器 


矿石 WIS1 牌 
二 旺 L1 之 弓 法 
网 较 三 
质 入 表 示 了 
虚 稼 表示 上 
《 完 ) 


加 
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~- 一 一 一 一 个 -一 区 广 -~ we 
AR 夫 广 广 一 一 一 人 一 尺 王 一 一 天 - -一 一 -一 人 人 ~ 一 全 下 ~， ~ 一 一 一 一 


现 电 得 二 管 柚 之 喜 作 “0 ) 

| 天 展 得 」 是 美国 最 著名 的 全 中 式 交流 六 音 楼 ， 详 翘 说 
明 可 参 瑚 【当然 三 日 刑 了 第 四 十 八 期 上 ， 所 用 的 中 空 管 是 6F 
7)12A7, 过 二 只 上 中空 管 之 荔 人 构 迁 本 刊 已 有 介绍 过 装 次 ， 并 
置 得 二 管 要 中 是 以 6F7 做 第 一 航 高 放 及 要 漏 式 检 疲 ， 再 做 第 
一 般 低 放 ， 12 A 7 做 低 放 及 整流 ， 作 者 驮 并 三 日 刑 第 四 十 及 
期 所 载 之 银 路 ， 再 做 并 各 休 读 斤 路 壤 讨 ， 各 另 件 之 数值 ， 优 
楼 记 婴 一 只 在 形式 方面 ! 虹 雷 得 」 是 小 得 可 放 在 衣 袋 右 ， 而 多 
渚 却 有 四 站 楼 到 机 大 ， 而 成 炳 方面 裴 然 可 对 ， 天 地 狐 无 人 须 





ma 
中 


1 
觅 4 
蝗 
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人 ri 一 全 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 一、 一 一 一 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


Si 贡生 部 另 体 介 妇 关 下 以 作 参 者 。 。 


个 
机 
20 

T3 

4 


9 二 放权 沪 

〇 OO 三 五 MED 上 品 芝 过 可 次 人 备 起 器 
口 OO 二 五 MED 
“OO 一 MED 

O 〇 OO 二 五 MESD 

。- 一 MFD 

四 MED 下 糊 式 (C 一 七 五 伏 ) 
OOO 二 五 MFD 

十 MED 需 糊 式 ( 寺 五 伏 7 
OO 二 MEFD 

四 MED 需 糊 式 (一 七 五 伏 ) 
一 MEG 
五 蕊 欧姆 

十 蓝 感 姆 雷 位 器 连 并 戎 8 人 
五 葛 欧 姆 

五 千 欧 姆 

NIRG 

十 万 欧 夫 

五 二 万 欧姆 


”一 二 欧 赴 - 


五 车 姆 
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一 一 和 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 一 一 ~ 一 一 一 一 Am 


人 


0 三 百 四 二 可 于 五 十 到 特 后 负 放 或 可 打上 
五 瓦 畦 -- 一 〇 伏 志 尊 沟 代 之 。 
6E7 及 19A7 闪 纤 管 各 一 只 (5 54 
”七 由 座 二 只 
。 6F7 用 绝 壬 隔 郁 四 一 只 
上 雁 管 帽子 二 只 
按 园 二 只 
天 乡 辐 路 镍 圈 ( 2 ) 用 一 寸 甩 木 管 30 嘴 漆 包 铬 搁 一 百 廿 
- 五 图 痛 炊 奴 另 用 30 号 前 桩 廿 圈 需 初 奴 ， 初 次 级 距 克 八 分 之 一 
英寸 
检 波 阁 围 (16 ) 次 级 侦 前 同 ， 初 级 直接 搁 在 次 妆 外 面 ， 
用 脏 纸 曾 隔 ， 用 冉 关 号 皖 辜 从 十 圈 。 
此 要 通用 头 一 - 〇 伏 之 交流 或 直流 雷 源 上 ; 如 用 放 二 二 


O 〇 伏 电源 上 ， 须 加 克 厂 器 或 志 阻 炸 码 低 之 。 
C317 
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一 一 一 





-一 一 一 一 一 一 一 
人 产 凡 一 一 一 一 


小 和 营 齐 重光 志 

当 以 电 炊 火 季 代 乙 电 陵 ， 往 往 有 触电 之 乌 ， 今 有 一 法 可 

免 此生， 其 法 以 将 滤波 回路 装 大 负极 间 ， 如 较 一 。 如 此 接 法 
” 且 能 减少 交流 击 ， 鳍 君 不 妨 -- 试 。 

以 煤 笠 电阻 改 电 位 器 ， 吾 们 知道 电位 器 部 可 释 大 电阻 ， 

在 收音 机 中 佑 着 极 重要 之 地 位 ， 而 优 圆 产 ， 才 们 所 用 老 ， 均 





胃 舶 求 品 ， 售 价 基 贵 ， 然 其 观 法 则 甚 易 ， 攻 者 有 咀 ， 来 自 稻 


一 只 使 用 。 
所 用 另 件 仅 需 国产 灯 炎 电 明 一 只 ， 《大 小 不 妨 ) 将 原 有 
青 粮 拆 去 》 泛 上 二 三 层 锥 笔 粉 《 须 平 滑 ) 在 绕 稼 之 磺 ， 如 有 


不 明之 不 ， 见 贺 二 自 能 明白 。 
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Ar 一 一 一 -一 一 一 一 一 一 一 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


IA6 “装置 之 泛 表 《 贾 ) 

去 年 署 期中， 买 了 一 只 1A6, 第 一 灵 是 过 兄 代 装 的 ， 成 
焉 不 错 ， 而 了 电 一 共 只 用 了 二 十 二 宇 伏 胸 ， 在 铸 锡 收 上 海 放 
在 点 -上 ， 距 骨 -- 二 尺 ， 仙 可 
以 隆 狗 状 出 ， 移 路 如 下 : 
(4 高 放 称 团 LI 三 同 路 称 
T 低 过 李 伙 夺 器 R5MEGL 
C500046 可 爸 人 备 雪 器 ( 双 连 ) ， 
Cl 00025 固 定 储 志 器 
R1 30 鞭 姆 可 芝 二 革 

到了 六 学 ， 况 把 由 拆 去 
, 搬 到 学 校 中 ， 起 先 自己 装 
-来 复 六 路 千 果 一 钨 所 闻 ， 
再 就 装 一 高 放 熏 检 波 ， 成 续 ， 
很 好 ， 可 与 第 一 次 的 不 相 上 | 汉 
下 ， 收 速 地 尤 见 出 色 ， 收 上 迁 
海 富 星 可 与 无 锡 〔 本 地 》 时 
甜 不 多 所 用 的 天 地 粮 不 很 【人 会-… 







给 六 
， 


差 ，( 天 稼 是 用 鲍 纸 绕 在 电 | 
各 上 的 ， 地 综 的 钱 棒 长 只 二 
尺 了 余 ) 在 此 和 硒 环 境 之 下 得 如 
此 成 熏 不 可 谓 不 好 了 。 稼 路 


SS 
民 
ONE 
AR 
汪 
CCSEN 
Se 
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如 下 、* 

CO 篇 二 只 0005 可 笋 储 电 器 ，” 镍 全 -E 

CC2。002 固定 储 电 器 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 








好。 办 和 22x .458 

该 机 在 不 息 天 地 贸 中 ， 有 如 此 成 熏 ， 我 就 起 家 中 正式 的 
天 地 入 ， 籽 不 会 差 于 学 校 吧 ， 那 未 成 策 会 更 好 了 ， 在 寒假 中 
就 重新 装 起 来 ， 千 果 成 秆 壤 极 了 ， 实 在 是 芙 空 管 脚 中 不 清 浊 
故 ， 就 装 了 推 所 式 检 波 ， 成 毯 亦 很 可 岗 ， 入 路 如 下 : 、 

工 入 普通 三 饲 路 称 圈 次 地 与 再 生 圈 各 抽 中 心 粮 。 

以 和 后 也 装 了 类 立 ， 成 绩 很 不 好 ， 就 关 置 不 用 ， 到 了 前 芝 
日 ， 我 的 弟弟 把 32 号 烧 掉 了 ， 不 得 己 再 痊 出 来 装 狠 路 全 ( 2 
7 成绩 又 很 好 ， 且 可 以 天 地 称 不 用 ， 用 手 按 在 祖 帽 上 ，XXR 
IN WA 全 可 屋 依 清 果 的 在 瑚 入 中 牙 汪 扯 “ 
《377 





业 俏 恩 阁 明 第 二 十 期 
六 七 尺 之 花 比 ， 中 央 可 以 很 敏捷 的 捉 出 求 ， 所以 车 再 加 了 一 
二 胃 低 族 做 旅行 机 ， 那 很 可 适应 过 炎 雪 的 夏天 ， 更 可 以 不 用 
天 地 粮 收 童 而 避 去 了 可 大 的 天 电 。 
最 后 拿 我 的 经 验 来 退 襄 ! 


En 








一 、 尽 冶 极 翻 不 可 超过 22。5Y。 
二 、 高 放 乏 轿 奥 检 波 乏 要 互 不 咸 应 芙 空 管 倒 可 以 随便 些 。 
三 * 再 生 圈 要 特别 加 多 ， 
四 、 内 座 的 位 置 应 很 清楚 的 知道 @ 
关 通 的 常识 有 
黄 替 时节， 雨天 禾 日 不 断 ， 人 咒 不 安 而 收音 机 亦 因 黄 霉 
而 较 易 损 款 ， 故 讼 此 时 对 于 收 香 髓 应 加 注意 ， 将 你 的 收 理 机 


《38] 
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不 要 靠近 业 壁 或 在 潮 混 之 地 方 ， 否 旭 很 易 损 填 楼 件 ， 避 免 的 
方法 甚 多 ， 最 要 的 一 点 就 是 放 在 乾燥 的 了 地方， 普通 交流 收 否 
楼 在 霉 天 车 通 不 易 损 填 ， 因 其 有 小 电 珠 ， 呐 空 管 等 之 温度 ， 
能 使 长 , 形 中 之 燕 发 ; 直流 收 理 杰 较 易 损 卉 ， 其 故 因 普 通 钨 
小 电 珠 等 装 秆 〔 需 省 电 计 ) 而 真实 又 外 部 大 都 不 邹 故 钴 可 菩 
发 潮气 ， 就 是 或 者 管 外 稍 有 温度 亦 乱 湾 于 事 ， 普 通 直流 收 竺 
楼 之 避免 法 ， 即 把 能 收 秋 的 东西 故 在 机 箱 内 或 在 底板 内 ， 普 
通 收 潮 的 用 生石灰 用 布袋 包 奢 之 ， 然 此 法 跌 佳 ， 亦 当时 时 更 
换 之 。 

普通 收 理 机 在 多 天 时 发 生 之 疾病 较 易 诊 察 ， 常 例 者 如 喇 
听 入 圈 中断 ， 低 过 波 释 压 器 的 断 穆 ，(〔 低 遇 波 释 礁 器 内 部 分 
初级 入 圈 和 次 角 乏 图 二 部 ， 校 验 时 可 分 别 坪 之 ， 如 傈 初 炙 或 
次 报 斯 综 ， 急 救 的 办 法 可 用 固定 储 电 器 横路 于 某 圾 稼 圈 间 ， 
然 香 量 较 较 轻 ， ， 最 交 党 用 新 的 换 之 ) “或 电 轩 的 般 动 等 是 ” 
(注意 ?于 震 期 内 特别 情形 例外 。 

揭 疡 器 与 聊 简 最 好 不 要 靠近 端 壁 ， 尤 其 揭 疡 器 近 端 壁 之 
和 后 ， 纸 发 很 易 柔 顿 而 破损 ， 因 之 理 量 不 大 ， 或 音质 不 佳 ， 还 
有 一 层 政 简 与 扬声器 受潮 后 极 易 损害 磁性 而 至 失 劾 ， 故 揭 刺 
器 熏 殉 向 之 保 钦 尤 宜 注 意 。 

融 简 与 扬声器 的 脚 上 大 部 分 正 负极 ， 和 红色 者 或 花色 者 ， 
或 深 色 者 乃 是 正极 ， 炮 色 者 ， 撼 色 者 ， 或 素 色 者 用 是 负极 
正极 接 B 十 称 的 ， 了 一 接 屏 极 入 的 ， 孝 接 错 了 ， 则 日 入 磁性 


《39 ) 
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六 ~ 一 一 一 一 





深 失 ， 汤 量 渐 经 ， 当 须 注 意 ，《〈 平衡 千 知 式 的 例外 ) 。 

要 避免 殉 简 生 锈 ， 则 可 用 吸水 性 的 东西 避 锡 之， 或 可 用 
知 类 盒 的 之 锡 纸 痕 成 与 膜 片 大 小 相同 ， 剪 成 二 张 ， 每 一 匠人 简 
上 各 放 -- 张 ， 而 对 于 香 量 方面 全 多 并 傈 。 

天 地 稼 之 优 劣 能 左右 收音 机 之 成 秆 ， 入 如 同样 收音 楼 ， 
一 者 收 苦 成 绩 极 佳 ，-- 者 较 劣 ， 何 故 ? 此 乃 天 地 粮 或 地 要 环 ， 
场 有 不 良 之 碟 ， 然 地 势 或 进 境 不 可 改良 ， 而 天 地 稼 当 可 改良 
精密 ， 普 通天 地 称 所 生 之 毛病 ， 印 将 天 地 粽 饼 合 在 一 起 ? 因 
之 香 量 较 烃 ， 更 有 一 侠 坊 天 迷 绝 绿 不 良 ， 或 天 籽 引 入 粮 太 长 
， 当 可 越 短 越 好 ， 地 稼 当 越 深 越 妙 ， 至 少 在 三 中 以 下 ， 且 越 
深 越 佳 。( 天 地 各 统合 在 一 起 有 了 时 汉 有 答 ， 可 沽 少 静电 之 骆 
援 ) 。 
天 地 达 问 ， 当 串 违 一 只 避 电 器 ， 轿 电 十 时 无 避 电 器 之 装置 者 
> ， 则 可 将 天 地 粮 乏 接 之 ， 党 亦 可 避免 之 ; 振 各 电器 装置 者 认 
雷雨 肝 切 勿 收 匠 以 免 危险 ， 从 窗 郑 个 处 者 当 更 欲 注意 之 ， 因 
在 乡间 较 易 受 雷 ， 在 城市 中 大 都 有 高 屋 避 震 什 等 之 设备 ， 然 
亦 当 注 意 ， 不 可 稍 伸 。 
当 装 置 收 香 机上 时 ， 须 将 各 线 父 焊 ， 一 则 可 免 危险 ， 一 则 可 增 
加 成 棱 ， 以 减少 粮 与 稼 间 之 阻力 。 

收 竺 并 了 之 后， 而 喇叭 稼 还 未 接 时 切 不 插 之 ， 以 免 喇 吸 
损 填 。 

ABC 志 切 勿 常 以 乡 正 负 相 接 ;而 B 电 光 不 可 接 ， 若 党 
C40) 
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及 也 电 正 负 相 碰 五 六 次 ， 则 可 将 卫 电 爵 降 至 基底 ， 此 须 注意 
也 昌 

著 电 池内 之 硫酸 ， 傈 酸性 切 不 可 倾 入 机 器 内 ， 或 电池 内 
? 包 名 腐蚀 。 《和 完 7 

全 时 旅行 式 三 管 柚 ES 

党 -- 张 旅行 式 的 三 管 机 ， 构 造 颇 简 而 效力 确 极 优 加 ， 公 
部 机 件 违 电 浊 喇 听 装 在 一 只 很 小 巧 的 箱 盒 内 ， 装 上 天 地 烷 合 
) 自 三 十 五 公 尺 至 百 公 尺 内 之 电 浪 均 可 收 公 ， 所 收 得 之 电 吝 
均 可 在 喇 叹 囊 放出 很 宏 亮 之 声音 ， 对 於 家 居 旅 行 时 使 用 ， 党 
最 适合 。 

长 短波 妇 的 铭 围 均 粒 在 一 只 六 脚 插 大 式 糠 圈 管 -上 ， 而 用 
“一 只 分 缚 器 管理 各 分 头 ， 故 只 须 和 转动 分 笋 器 序 可 灵 换 收 香 之 
波长 ， 钨 须 交 换 插 入 式 乏 圈 管 之 麻烦 。 

路 然 芙 空 管 只 有 三 只 ， 但 因 低 放 部 用 的 是 19 号 芙 空 管 ， 
一 管 可 作 二 用 ， 故 实际 却 有 四 管 之 效 。 

义 路 -上 高 放 部 分 是 不 调整 式 ， 只 用 -只 REFC 结合， 此， 
式 竺 合 跌 放 选 择 性 方面 不 及 调整 式 来 得 好 ， 但 因 旅 行 机 大 多 
天 稼 用 得 很 短 ， 故 不 调整 式 迷 路 也 很 能 能 发 挥 秋 的 效力 ， 而 
可 以 省 去 许多 另 件 及 地 位 ， 沽 轻 由 造 者 的 驾 济 负担 。 高 放 熏 
徐 波 亦 用 直接 结合 式 ， 取 其 起 敏 度 高 ， 检 波 管 生 低 放 和 结合 一 
部 分 是 电 困 千 合式 ， 一 阁 分 是 沟 压 器 结合 式 ， 过 样 理 量 兰 匀 
地 位 都 相当 夯 到 了 。 


《和 乌 ) 


oa 第 二 十 期 


在 面板 .上 加 一 只 区 简 插 口 以 备 天 稼 用 得 短 时 吉 浪 不 能 放 
喇 呀 ， 则 可 用 了 简 收 否 ， 有 许多 造 速 的 短波 电台 ， 亦 以 下 简 


〈 于 辕 洲 ) 
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epserans 人 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 一 


收 埋 来 得 合宜 。 
R6 是 浊 调 管理 ， 不 但 能 任意 调整 苦 调 之 软 硬 ， 兹 且 还 
能 痊 泪 灯 声 及 叫 声 。 
装机 件 的 外 壳 用 木质 秽 造 ， 是 长 方形 的 ， 长 十 六 英寸 ,天 
七 英寸 定 深 亦 七 英寸 全 ， 外 面 用 和 攻 皮 布 包 于 ， 四 面包 以 铜 角 
?上面 装 一 手提 皮 像 打手 ， 不 但 外 观 英 起 ， 且 可 和 绝 久 耐用 、 
箱 盒 的 前 面 打 一 五 英寸 直径 之 图 孔 ， 装 一 乾 和 纱布 以 装 五 





英寸 直径 之 矶 喇 听 。 
另 件 表 





轩 装 囊 关 部 三 藻 哥 





和 27 全 6 
刘 W13 、SW2 
请 7 42“ 直 @FE 

这 E 一 > 

站 RS as 汉 多 7 2 

Re FE M 4 人 铝 氢 
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~ 一 一 一 一 一 一 人 起 生 生生 作 和 本 生机 生 和 人 于 的 生生 在 全 生生 和 于 秆 咎 村 人 半生 让 人 半生 全 用 生 二 汪 国生 9 


CO 后 调整 式 小 储 电 器 
COL OOO 一 四 MED 可 狼人 赃 电器 〈《 亚 美 三 DO 七 


加 效 弄 六 避 一 贡 时 





人 OOOO 五 MED 可 弛 储 记 器 〈《 亚 美 ? 
G3 OOO 一 MEFD 采 木 式 固定 储 电 器 (〈 亚 美 ) 


SG 


梁 作 天 覆 时 第 二 十 描 
C4 司 C3 
G5 CGOO 一 MED 固 定 备 电器 
C6 OOO= 五 MED 固 定 储 电器 
Gr 。 五 MED 固 定 储 电 器 
CS 。O 〇 -~-MED 固 定 储 电 器 
C9 。O 二 MRD 固 定 储 电 器 
Cl10  。MFD 固 定 储 电 器 
CI “一 MED 固 定 储 电 器 
CI2 。 五 MED 固 定 储 电器 


TO Ac 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


本 六 弄 关 下 忆 让 著 让 
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RLE  ， 五 MEG 局 沁 
R2 “五 MBG 包 位 器 ( 连 开 天 SWi 7 
R3 十 划 欧 姆 痰 质 电 阻 
R4 同 R3 
。 一 五 MEG 痰 时 电 胃 
R6  ， 同 R2( 恩 开 天) 
及 7 十 欧姆 内 糙 移 电阻 9 


me METERS 
GRID ce NS。 498 TURNS 32 555 和， 
ee METERS 


13 ee 26D0C 人 蕉 > 
35- 70 METERS js SS 
IO TURNS ,2 DCC. 5 
70-10 METERS NE 
SN COIL FORM 
DiAX 3 


REFO1 REC92 均 可 用 业余 一 D 一 人 号 REO 。 


REC3 业余 一 CD 一 B 号 REC 。 
爱 斯 牌 34 号 ，32 号 ，19 号 ， 芙 空 管 各 一 只 。 


业 父 四 脚 低 板 炊 上座 友基 
业余 六 脚 低 板 坎 座 
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梁 贷 扰 汗 第 二 十 戎 


人 区 二 


业 余 五 O 〇 一 号 低 过 波 释 压 器 一 只 


五 寸 直径 磁力 小 喇叭 2 
亚 美 分 绿 器 3 
开关 RCRSWV 
微 动 刻度 盘 一 只 《CC1 用 ) 
五 彩花 接线 一 根 

” A 电 ， 贺 乾 电 三 抠 串 逐 《三 伏 放 
了 B 电 业 饼 茧 解 电 三 撼 《一 百 州 五 伏 ) 
C 电 ， “小 局 电 一 拔 《四 五 伏 ) 


各 圈 线 代 法 见 圆 五 ， 用 六 脚 亚 美 凸 筋 式 插入 式 久 圈 管 。 

铝 硅 底板 及 面板 可 用 一 张 十 八 英寸 长 ”七 英寸 四 分 之 一 
出 的 铝板 在 七 寸 ， 十 四 寸 ， 十 六 ee KG 二 所 
示 ， 各 部 分 另 件 可 依 图 一 一 装 - 

收 香 机 暑 好 ， et 内 ， 电 池 用 和 纸 
塞 坚 ， 使 勿 受 震动 而 发 生 觅 称 等 馈 病 。 0 
旋 了 7 至 一 中 地 位 ， 开 8SW1， 施 R2 至 有 时 疡 ， 旋 Cl 或 C 
至 收 得 志 训 ， 再 旋 了 2 至 洛 时 清 楚 。 在 收 短波 时 将 天 和 粮 上 
瑚 局 ， 在 收 广播 时 旭 闭 合 之 。 

元 让 
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本 一 天 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 天 7 


自 鼻 志波 著 电 器 贵 允 地 告 源 

交流 式 收 井 机 内 ， 泪 小 电路 中 之 昔 电 器 ， 估 全 机 重要 位 
去， 此 种 昔 电 器 之 莹 电量 ， 往 往 需 用 二 至 从 MEID， 亦 要 能 
而 高 电压 方 能 应 用 ， 考 在 
此 情形 下 用 饼 母 片 或 稀 taboo| 
贰 昔 电 器 ， 价 记 昂 而 形 年 
重 ， 故 有 电 液 蓝 电 器 起 而 
代 之 ， 此 种 蓝 电 器 因 狠 和 
极 薄 ， 空 间 小 ， 昔 电量 故 
大 ， 惜 此 种 昔 电 器 多 来 自 
美 画 ， 间 有 劣 货 混 站， 而 
我 国 肖 未 有 国货 出 品 以 
致 金钱 外 浴 ， 殊 需 痛 心 ， 
最 近 作 者 全 数 十 次 试 柑 ， 
其 中 跌 有 数 次 失败 ， 和 结果 
成 功 ， 购 品 殊 得 满意 ， 故 
不 付 简 陋 ， 特 将 机 法 写 出 
; 想 亦 我 业 亿 同志 所 光 冯 
》 但 错落 颇 多 ， 价 希 海内 
同文 有 以 正之 。 电 液 苗 电 
器 本 有 两 种 :〔 一 ) 混 式 
《 即 液体 式 ) 。( 二 7) 乾 
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下 二 全 村 人 的 大半 过 人生 让 扑 和 仁和 生 开 1 二 扩 让 车 由 村 各 二 全 RE 后 全 有 人 


式 〔 即 电 糊 式 )， 但 作者 熙 实验 第 一 种 ， 第 二 种 你 丰 坛 瞪 中 
;” 是 以 未 能 一 代 向 各 地 同志 报告 需 炙 ， 容 日 试验 成 功 ， 再 坊 
攻 位 告 

液体 式 电 液 昔 电 器 : 在 未 奥 造 之 前 ， 先 找到 下 列 各 应 用 
物 方 可 开工 。 纯 次 铝 片 四 瑰 〔 大 小 见 图 一 ) 确 砂 (Borax 7 
， 亚 摩 尼 亚 C(Ammria )， 甘 油 CGHyeerine ) 等 物 音 诡 徐 
” 则 开始 配 电 液 ， 将 硼砂 溶解 认 甘 狂 中 ， 至 他 和 度 篇 止 ?《 
但 宰 人 溶 解 认 甘油 作用 其 慢 ， 常 常 三 四 日 后 方 能 达 他 和 度 ) 
又 将 此 饱和 硼砂 甘油 ， 加 入 十 份 之 从 九 倍 亚 麻 尼 亚 水 ， 以 玻 
药 棒 撮 与 邹 成 志 液 。 再 将 四 片 铝 片 交 违 ( 见 图 二 ) 双 用 纸 皮 
造 一 只 处 毓 ，(〔 照 图 三 大 小 造 7 造 好 里 星 池 泛 透 ， 便 可 应 用 
;上面 各 手续 做 和 用， 将 铝 片 置 纸 皮 壳 内 ， 但 各 片 间 不 能 接盘 
; 然后 加 入 电 液 ， 久 省 过 铝 片 需 度 ， 不 可 浊 多 尝 少 e 工作 至 
此 旭 拱 行 充电 工作 ，( 照 圆 四 联 千 ) 充电 手 竺 详 特别 留意 ， 
六 蔷 电 器 役 成 后 ， 成 败 优 劣 富 时 从 此 。 坛 验 充 电 时 斤 80 答 富 
波束 流 管 ， 世 装 法 见 图 四 ， 初 充 一 百 绅 打 ， 至 安培 表 减 至 千 
分 门 候 安培 上 时， 再 加 高 电压 ， 安 培 才 电 流 减 少 个， 又 炎 增 高 
电压 ， 烙 增 至 七 百 弗 打 乱 正 ， 至 安培 表 兹 等 放 零 时 ， 便 可 取 
用 ， 无 电 充 好 之 昔 电 器 ， 损 用 县 硅 于 其 口 ， 免 电 液 外 浴 ， 及 
其 他 意外 ， 又 党 充 电 哇 ， 宜 特别 留意 笛 厌 器 ， 及 苗 包 器 之 如 
刻 ， 因 充电 时 铝 片 才 面 生气 泡 ， 及 久 则 热 ， 若 娄 过 度 ， 铝 片 
表面 之 气 化 物 涂 破 款 ， 前 功 芳 费 ， 作 者 有 数 艾 是 失败 於 此 ， 
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汪 代 迷 电 笋 一 式 拔 
至 放 释 压 器 充电 时 ， 知 负荷 巡 大 ， 你 不 能 胶 任 ， 故 充电 二 三 
小 时 ， 停 止 一 刻 方 可 长 和 绫 充电， 更 且 充 电 时 正 鱼 宜 刻 记 ， 作 
者 信 有 一 次 因 将 未 充 疲 饮 之 葛 电 器 折 下 ; 但 后 束 不 知 何者 需 
正 鳞 ， 算 得 任意 接 回 ， 正 是 适得其反 ， 如 此 又 遭 失败 ， 狗 之 
反 造 时 稍稍 注意 ， 便 不 至 失败 ， 包 管 你 成 功 ， 如 下 壕 奈 揣 成 
之 昔 电 器 ， 茧 电量 有 2MED 若 须 蓝 电量 大 则 加 多 铝 片 便 可 。 
〔( 电 完 9 
族 肝 经 济 优 太 入 石 机 承 才 良 

任 惫 受 军 如 三 月 的 我 在 上 星期 因 期 满 返 泥 ， 因 需 好 入 没 
有 玩弄 钨 稼 电 一 看 到 收音 机 特别 高 册 的 去 摸 释 一 摸 豆 一 匠 ， 
企 过 种 淡 厚 题 味 中 又 装 了 好 下 只 夏 石 楼 ， 但 是 因 需 气候 环境 
的 并 傈 香 不 到 美满 的 效果 

过 玫 天 温度 逐渐 加 强 :而 我 在 婴 想 天 开 中 想 ， 将 已 作成 
的 奔 石 机 ， 在 晚上 到 晒 台 上 去 一 面 乘 凉 ， 一面 收音 所 以 是 月 
-上 午 将 一 条 获 皮 入 ， 接 到 天 和 粮 引 入 稼 .E， 再 接 上 收音 机， 使 
我 称奇 的 仅 用 一 根 天 丢 纲 比 平 时 来 得 移 量 ， 清楚 ， 寻 择 性 亦 
极 佳 ， 如 此 武 节 四 五 日 ， 成 绩 始 获 不 几 ， 而 又 对 于 经济 方 面 
亦 标 节省 : 全 机 价 移 数 角 ， 所 以 特 地 介 纪 给 族 位 同好 ， 站 请 
指导 

应 修 另 件 : 
十 有 号 漆 包 入 十 二 古 。 
1 节 二 直径 国税 -只 。 
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业 人 然 无 过 电 第 二 十 其 
业 人 除 .0005 可 开 伴 志 器 -只 。 
WISI 德国 活动 上 品 矿石 -- 志 。 
接 穆 柱 四 只 ， 及 其 他 附属 品 。 
工 和 需 初 级 ， 在 贺 简 上 入 十 五 图 。 
LIL 乱 坎 航 ， 肉 工 的 工 寸 线 作 十 信 圈 ， 四 十 四 轿 太 抽出 
本 接 碘 石 。 


如 和 欲 用 天 地 


一 人 





狗 收 析 者 ， 地 魏 









可 接 在 矿石 一端 | 立 
? 如 时 用 遇 称 者 
可 接 在 天 击 往 ， | 
谁 音 最 仙 归 ， 最 
宣 注意 者 C 之 码 | 
片 应 接 职 简 。 


， 业 僚 急 搜 曙 
强力 式 三 管 栅 


- 独 路 说 明 
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: 运 一 张 三 管 直流 收 香 机 是 作者 最 近 试 验 成 功 
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人 0 
的 ， 成 绩 极 篱 满意 ， 不 用 天 地 稼 ， 疝 且 条 一 R 的 二 人 
》 非但 能 收 公 本 境 各 大 小 电台 ， 粥 且 连 中 央 和 台北 的 日 本 电 
吝 ， 下 标 知 亮 录 择 性 标 佳 ， 训 振 订 和 否 ， 即 使 将 喇叭 放 在 耳 偿 
，” 亦 阳 不 出 符 毫 半音 ， 和 音量 宏大 数 二 丈 外 ， 亦 能 匠 闻 句 句 原 
得 蛮 不 失 贯 ， 造 价 亦 其 篇 便宜 ， 狗 二 十 余 元 左右 ， 过 张 入 路 
名 中 需 三 管 ， 但 其 中 之 19 号 ， 芙 窑 管 内 包含 两 焦 吕 力 三 极 
管 ， 本 来 设计 用 作 乙 类 放大 的 ， 现 在 将 御 做 一 航 检 波 一 般 低 
放 ，33 做 末 钥 强 放 ， 高 放 管用 34 号 ， 不 用 鹏 和 运 管 是 直流 高 放 
管 中 有 名 的 了 。 所 世 小 小 的 三 焦 芮 空 真 收 理 机， 全 和美 货 
四 管 收 香 楼 不 相 伯仲 了 。 仇 货 四 管 机 更 是 记 庵 英 及 了 ， 现 在 


先 来 均 睹 过 机 称 力 的 秘法 : 雨 套 粮 圈 都 是 用 1 寸 直 征用 管 


Mi Va3 V2 
他人 的 膨 凡 的， 
Q@ 攻 OO 






起 二 广 天 云 一 二 一 雪 一 一 


第 二 十 戎 


-一 一 一 阅 


用 三 十 号 ， 漆 包 称 敌 一 百 士 五 图 需 次 角 ， 初 航 则 用 峰 房 式 卫 

<。C。 横 于 鹏 管内 ，L4 则 朋 1 寸 直径 艳 管 同 鲈 稼 线 四 十 图 熏 
完 ， 放 入 L3 内 ( 穆 路 疼 中 I1 乱 初 航 ，I2L3 乱 灵 级 7 工 则 用 
北 称 在 次 级 接 称 极 处 2 阅 咎 一 归 服 空 ” 


另 件 雪 
Cl1C2 。 业余 13 号 可 禾 储 电器 。 
C3 业余 125 号 可 释 伴 电器 。 
C405 。 业 禾 。 1MRTD 辣 定 容 电 器 o 

C6 和 与 R1 业余 棚 漏 合身 式 ， 或 。00025 棚 航 容 电 器 及 2 
MEG 权 漏 。 

Ci7 。0002; 国定 备 电 器 Cs .01MEJ) 业余 加 定 储 
电 佑 。 

了 2 3XBG 橘 漏 。 

有 3 100000 歌 姆 电阻 《固定 7 

汪 业 除 501 踊 区 明 波 克 压 器 。 

VI 34 

尽 了 2 19 | o 

V2 33 小 

及 .FE。O。 业 多 101A 或 101B 号 。 

本 蜂 察 式 及 。F。C。 两 能 。 


30 深 包 粮 4 码 工夫 各 爵 管 ?入 1 二 直 和 虽 管 一 禾 。 
短 表 胜 A 电 二 并 ”大 肝 蓝本 娩 座 1 做 


吏 肢 岸本 炬 床 1 黎 。 
《553 


无 然 村 狐 填 荣 SaEE 捧 
蓝 体 了 电 三 捕 二 到 朋 林 挫 座 1 焦 。 
C 电 三 参 趴 空 管 帽 焦 。 
手电 租用 电池 一 妆 ， 色 标 接 贺 中 ( CO- 一 1,5 伏 处， 正极 接 
于 人 A 一 处 )。 较 蜀 方 法 接 入 完 交 和 后， 检查 一 次 乡 谈 合 ， 方 接 
上 各 蚀 ， 先 用 小 电 珠 一 仿 ， 接 入 任何 答 座 之 糙 极 上 ， 小 志 珠 
一 亮 而 绝 则 也 电 必 有 短路 ， 堵 小 电 珠 振 著 ， 则 可 插 上 各 芮 空 
管 ， 若 将 〇 3 畏 进 喇 听 中 应 有 下 的 一 声 ， 若 抵 旭 须 将 工 1 反 一 
向 ， 放 入世 3 之 中 若 有 声 ， 则 可 圭 动 CI1C2 并 妈 收 车 了 。 
言 证 音乐 放大 机 任 醒 余 
” 荔 个 急 险 在 各 种 公共 集会 ， 和 影 上 院 ， 常 常 有 极 洪 亮 的 
亢 香 放出 ， 此 种 声音 ， 就 是 沟 温 放大 楼 放大 而 得 的 ， 可 以 把 
普通 言 衣 ， 或 是 昔 乐 唱片 等 的 融和 理 放 天 得 很 大。 
吉事 所 介 络 的 一 张 放 大 机 稼 路 ， 路 然 幅 的 声音 没有 一般 : 
影 赦 院 中 所 放出 的 未 得 大 ， 不 过 在 普通 家 庭 中 应 用 ， 他 的 香 
量 是 足 锡 需要 了 。 
图 中 的 稼 路 ， 是 一 只 5 其 空 管 做 前 角 放 大 ， 因 篱 57 的 放 - 
大 达标 高 ， 所 以 朗 使 极 微小 的 琼 入 ， 而 出 的 电压 仍 能 很 大 
第 二 只 是 2A5 作 未 角 放 大 ， 其 壤 出 本 的 有 三 克 特 之 证 ， 刺 
流 管 80，83 都 可 用 
关于 另 件 的 数值 ， 已 经 详 物 附 赴 共 图 中 ， 装 好 的 地 位 ， 
也 有 一 张 实 图 表示 ， 大 多 诸位 芒 者 ， 此 能 依 样 上 时 就 ， 不 过 因 
篇 史 的 放大 李 极 高 ， 所 以 对 于 怕 的 梳 标 接 粮 ， 最 好 与 其 他 各 - 
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当然 无 搬 电 第 二 十 其 

部 骨 开 些 ， 或 是 把 他 隔 见 ， 否 旭 狼 有 回 授 发 生 。 
在 装置 时 常 有 娄 点 困 台 发 生 ， 不 过 最 讨 厅 的 就 是 一 种 法 
洪 的 同 授 叫 声 ， 普 通 的 解决 辩 法 ， 第 一 就 是 照 上 述 把 57 枉 极 
隔 肯 。 第 二 可 以 在 57 王 极 和 地 粮 点 ， 兹 接 一 。 〇 OO 二 至 。O 
加 五 储 电 器 ， 倘 若 再 不 能 解决 ， 可 以 在 57 的 桶 极 .上 ， 中 接 一 - 


7 下 
由 S A5 全 
Si 
2 ES Sa < 
2 = 
立 必 上 





只 一 〇 OO 欧姆 电阻 ， 以 遏止 回 授 的 发 生 ， 不 过 此 种 方法 ， 
至 少 要 减少 87 的 放大 李 。 傈 有 一 种 方法 ， 就 是 因 篇 电源 天保 
) 而 发 生 的 同 授 ， 那 未 可 以 在 各 种 屏 柱 电 胃 上 ， 串 接 五 痪 至 . 
十 畜 欧 姆 电阻 ， 同 时 再 以 .1MRD 储 电 器 作 傍 路 ， 那 就 组 , 
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。 画 ， 可 以 改进 放 多 | 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 的 光 全 丰 
2 一 一 一 一 人 ~ 一 一 一 ~ 


坏 一 这 波 器 以 防 正 回 授 的 交 生 。 

此 间 的 电源 壁 历 器 ， 间 高 压 部 份 可 绪 380 伏 一 面 ， 杂 为 部 
份 最 好 57 和 2A5 各 统一 道 ， ， 扼 制图 即 借 用 震动 喇 由 的 员 嘴 于 
”从 能 再 加 一 扼 制 
图， 以 作 扼 制 圈 驻 ， 
滤波 ， 同 时 再 加 > 
一 25000 欧姆 电阻 
.有 以 作 波 放电 阻 ， 那 
未 对 于 电压 称 定 方 






， 同时 于 交流 声 方 
面 ， 亦 可 沽 少 一 些 ， 

至 于 和 音质 方面 
; 跌 然 有 许多 人 的 | 一 一 
人 

人 
5 马虎 一 点 也 示 4 
: 妨 ， 不 过 此 种 用 角 
量 错 避 的 。 要 知道 
挎 称 电 事业 飞 黄 脆 
违 的 今日 ， 对于 低 





当代 钨 疹 晨 第 二 :十 期 
调 放 大 的 工作 ， 如 公共 集会 ， 电 影院 商业 广告 和 政府 宣传 ， 
那 一 样 册 得 开 低 过 放大 的 工作 ， 坛 观 美美 烟 公司 在 前 三 四 年 
， 序 想 到 用 放大 机 ， 在 大 世界 对 面 大 种 宣传 他 们 出 品 ， 那 未 
共管 外 人 所 重视 ， 亦 可 想见 了 。 所 以 我 们 要 求 香 时 的 完美 ， 
对 于 另 件 品质 的 愤 择 ， 实 不 可 忽视 如 储 电 器 像 低 放 交 过 用 的 
; 那 示 一定 要 用 云母 缀 篆 的 ， 方 可 防止 电流 的 漏 失 ， 以 增 浊 . 








理 偶 ， 扬 声 器 须 用 口径 较 大 品质 较 良 的 ， 那 未 音质 一 定 可 以 : 
很 好 ，2A5 狗 丙 电 阻 须 用 无 特 数 较 大 ， 以 防 发 热 ， 大 钓 有 五 
马 特 已 很 名。 四 外 的 音量 诗 节 器 ， 红 用 较 平 稽 的， 往往 有 
许多 电 亿 器， 在 一 枯 很 平稳 ， 而 在 另 一 到 划 电 阻 值 相距 极 大 : 
; 所 以 当 连 到 不 平 甄 时 ， 可 以 把 他 的 接 郑 慢 . 一 而 ， 那 未 就 可 
以 了 。 
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红 铺 狼 炸 时 第 二 十 其 


~ 人 人 人 ~ 





站 
效 ， 同 时 对 于 音量 调节 了 时， 亦 可 避 用 人 体 的 影 兄 ， 用 电 唱 机 
时 ， 可 已 直接 接 于 57 福 电阻 ，( 印 昔 量 调 季 器 二 杖 7 姑 二 丽 
用 一 低 遇 牵 压 器 泵 可 。 用 作 革 语 放 大 时 ， 那 未 应 党 要 用 训 
简 玫 压 器 以 作 配合 ， 普 通 晶 仇 话 简 ， 在 应 用 于 和 言语 时 ， 成 秆 
亦 很 她， 不 过 作 萌 乐 放大 时 ， 那 未 雁 用 人 双 钮 者 ， 余 贷 以 普通 
碳 力 揭 击 器 代 话 简 ， 成 逢 较 单 钮 者 篇 佳 ， 不 过 其 雪人 敏 示 及 语 
撞 而 已 。 至 于 语 简 接 乏 ， 当 然 需要 隔 雌 ， 同 时 话 简 的 方向 ， 
2 
“其 他 至 点 ， 大 构 各 位 都 能 自己 去 圭 我 9 

另 件 玫 

及 高 欧姆 电位 器 。 

后 一 葛 欧 姆 o 

天 2 用 芋 人 

了 3 。 二 五 MEG 

R4 。 五 MEG 

了 5 “ 四 百 欧姆 《三 天 特 式 ) 。 


LT 一 WEFD 
O2 “。O 〇 一 MED 
8 、 二 MED 
“0O4.05 用 MED 
二 习 《 完 ) 


训 560) 


我 





再 庆生 中 ~ 人 
) 紧 ) 七 竹 。 每 寡 补 合作 分 


美国 昂 移 插 子 ， 用 法 与 香花 插 子 
= 则 ? 2 


一 一 一 一 一 全 一 一 天 天天 二 一 天 一 全 一 一 一 一 


德国 小 的 欠 ， 小 巧 霞 吏 ， 
附 锚 丽 六 只 ， 可 打 大 小 各 孔 ， 
饥 驮 多 到 ， 1 覆 址 要 汪 ， 打 孔 杠 人 
易 o 每 只 审 售 人 银 一 元 / 八角 





美国 短波 天 称 用 引入 伯 挟 舱 怕 ， 可 
避 台 由 天 称 停 之 雅 理 ， 机 凌 精 婴 ， 存 | 
CZ2 名 人 和 良 。 行 志 实 售 一 角 一 分 。 





美国 220 伏 电压 自动 调整 器 

凡 220 伏 之 收 理 机 加 此 器 后 ， 呈 外 求 
电压 黎 动 ， 然 经 过 此 器 后 ， 术 出 固定 220 
伏 ， 闪 乡间 电压 不 正确 厂 ， 使 用 极 宜 。 每 
只 实 售 三 元 二 角 。 





本 竺 自 鼻 交流 收 得 机 用 金属 底板 ， 用 优良 铁 质 由 造 分 
浴 银 粉 ， 外 岗 效 用 与 铝 质 底板 完全 相同 ， 底 板 -上 电 泥 炊 座 螺 
-办 等 各 孔 已 完全 打 好 ， 站 加 隔 骨 装置 ， 撼 须 再 加 芙 空 管 畦 ， 
第 一 种 迹 合 五 管 杰 之 用 ， 第 二 种 六 管 机 之 用 。 


由 





芍 ] 〇 七 到 滋 


车 |1O 〇 车 函 淮 


美国 SLTANARD 

品 痰 质 电 了 蛆 ， 阻 值 正 

确 ， 不 受气 候 影响 而 役 

更 阻 值 ， 分 二 马 特 式 ， 

二 志 特 式 ， 牢 厌 特 式 三 

征 ， 阻 值 自 工 00 欧姆 起 
至 3MEG 均 全 

三 巨 特 式 每 只 九 角 

的 每 只 二 角 
七 分 

宇 无 特 式 每 只 二 角 
四 分 












































本 美国 上 品 公 连 三 过 
ID。 可 妆 全 定 器 ， 征 时 全 全 
2 人 呈 FEJD。 用 弹 
of 


本 正 联 ， 》 储 电 量 正确 同 
步 ， 附 有 附 仅 小 储 电 器 
o 人 双 连 每 只 审 售 四 元 ， 
人 0 





面板 式 四 刀 甸 苑 于 并 ， 
通用 然 发 童 机上 或 超短波 收 
发 二 用 楼 。 每 只 寓 售 五 元 二 
角 





本 社 最 新 裂 品 “业余 七 〇 一 号 
快慢 式 近 迷 楼 
此 式 的 入 机 速度 能 任意 区 更 ， 如 将 挖 梧 甲 蛙 认 丙 巧 ， 则 
奥 普 通 拘 仙 楼 相同 ， 手 欣 一 糠 旋 二 亦 旋 一周 ， 如 将 的 梧 装 区 
乙 臣 如 圆 所 示 ， 则 手 的 一 次 ， 旋 轴 动 四 壤 企 ， 用 以 缠 锚 电源 
攻 压 器 之 初级 及 高 压 炸 圈 ， 可 省 力 不 少 。 
每 只 定价 五 元 实 售 九 折 。 





《 甲 ) 找 手 栖 〔 乙 ) 快车 头 ( 丙 ) 慢车 旺 ( 丁 ) 曾 输 ( 戊 ) 
计数 才 架 ( 己 ) 转 输 ( 庚 ) ， 人 
本 入 经 售 德国 的 营 机 用 计数 器 。 甲 种 每 只 五 元 乙 种 每 只 


= 一 


SC 用 和 


We 


2 从 
第 EC 一 此 
土 品 低 遇 李 变 感 器 
疼 大 上 比例 4 一 1 





玉 志 光 
(5E) 用 E 品 铁心 及 低 理 力 漆 包 称 淡色 包 能 损失 移 抵 
(2 ) “发 童 清晰 宏 亮 毫 乱 失 凌 之 人 


(3 ) 用 腰 本 外 壳 形 式 极 雄 壮美 向 5 “于 本 
《4 ) 内 部 防潮 届 备 极 怪 密 由 受 外 界 气候 释 佬 影响 次 
扰 断 称 之 旦 。 


生 1 入 = 只 二 元 五 - 角 绽 
埠 用 期 内 凡 融 明 由 本 刊 介绍 可 得 特别 折 拍 。 
未 外 走 扑 特 价 * 

脸 : 


风 





第 五 郊 当 从 名 术 是。 3 


”中华 民国 下 四 年 六 HT 


FS 








人 一 





on 
。 个 妇 实 价 大 洋 及 分 天 定 至 年 工 二 有 角 


新 要 在 ， 鸭 友 代 洋 礁 五 放生 





